ALLINEAMENTO PARTE M.F. 


Per la mlgllora maaaa a punto dal clrcultl del discriminators si conslglla I'uao dl un 
generators Sweep a 10,7 MHz ± 300 kHz, dl un oscllloacopio e dl un marcker a 10,7 MHz. 
Le operazlonl da esegulre per la taratura del discriminators sono le seguenti: 

a) Collegers I'oscllloscoplo all'usclta del discriminators (punto F). 

b) Entrare In grlglla della valvola 6BA6 (punto E) con segnale a 10,7 MHz, regolare II nucleo 
della boblna L300 (prlmarlo) per II masslmo d'uscita a II nucleo della boblna L301 (se- 
condarlo) flno a porters II marker nel centro del tratto rettllineo. 

Media frequenza. 

Le operazlonl da esegulre per la taratura dalle media frequenze sono le seguenti: 


Alllneamsnto 2» M.F.: 

a) Staccare II collegamento dl massa (punto D) e inserlre tra questo e la massa stessa 
una reslstenza da 10.000 Q. 

b) Collegers I'oscllloscoplo in parallelo alia reslstenza stessa (punto D). 

c) Entrare In grlglla della valvola 8AJ8 (punto C) con segnale a 10,7 MHz, regolare II nucleo 
della boblna L200 (prlmarlo) per II masslmo d'uscita e II nucleo della boblna L201 (se- 
condarlo) per II masslmo d'uscita osservando che questo corrlsponda con II segnale 
del marker a 10,7 MHz. 


Alllneamsnto 1* M.F.: 

Ingresso sul punto A-B con segnale a 94 MHz. Usclta come sopra. Regolare I nuclei 
delle boblne L0 (prlmarlo) e L7 (secondarlo) come speclflcato alia voce c) (allinea- 
mento 2‘ M.F.) 


Alta frequenza. 

a) Appllcare In antenna su presa a 300 Q, dopo opportuno adattamento del generators, 

un segnale modulato a 87,3 MHz, portare I'Indies a fondo scale nella poslzlone core¬ 
spondents alia frequenza pld bassa e regolare II compensators dell'osclllatore C8 per 
-uilita IJ.-eaanala.______________ 

b) Appllcare un segnale a 94 MHz, portare I'lndlce sul punto dl taratura della scala a rego¬ 
lare II compensators C2 per II masslmo d'uscita. 

c) Ripetere le operazlonl a) a b) per un perfetto alllneamsnto. 


TABELLA Dl TARATURA 


Gamma 

Frequenza dl alllneamsnto 

Elementl da regolare 

O. M 

800 kHz 

L 53 pol L 50 


1500 kHz 

C 59 pol C 53 

O. C. 1 

5880 kHz 

L 57 


8100 kHz 

L 54 

O. C. 2 

11400 kHz 

L 61 


11800 kHz 

L 58 

Modulazlone 

87,3 MHz 

C 6 

dl frequenza 

94 MHz 

C 2 


N.B. • Controllers che I'alllneamento ala fatto sulla frequenza fondamentale. badando 
che I'lmmaglne sul generators si trovl a frequenza plO alta. 













